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STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 
23 juli 2015, 800808-139517-VGP, houdende aanwijzing Telefication B.V. als 
keuringsinstelling van persoonlijke beschermingsmiddelen 

BESLUIT: 

ARTIKEL I 

Het Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 april 2015, 745683- 
134832-VGP, houdende aanwijzing Telefication B.V. als keuringsinstelling van persoonlijke bescher¬ 
mingsmiddelen wordt als volgt gewijzigd: 

A 

Artikel 2 komt als volgt te luiden: 

Artikel 2 

Telefication B.V., Edisonstraat 12, 6902 PK, te Zevenaar, wordt aangewezen als instelling, bevoegd 
tot het afgeven van een EG-type-onderzoeksverklaring als bedoeld in artikel 10 van de richtlijn, 
voor recreatieve veiligheidshelmen. 


B 

In Artikel 3, onderdeel d, wordt TNO Homologations' vervangen door TASS International Homologa- 
tions B.V.' 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
namens deze, 

de Directeur Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie, 

M.C. Beens 
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